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Extrait pour publication 

Demission 


Conceme: ERMAX SA 

Societe anonyme 
B156661 


Les personnes suivantes ont informe en date du 16/01/2017 le registre de commerce et des societes de leur demission, en 
leurqualitede: 

Administrateurs / gerants 

ROOSE Gerdy 

Adresse 2, Avenue Charles De Gaulle 

1653, LUXEMBOURG, Luxembourg 

Fonction Administrateur 
Organe Conseil d'Administration 

LENTZ Pierre 

Adresse 2, Avenue Charles De Gaulle 

1653, LUXEMBOURG, Luxembourg 

Fonction Administrateur 
Organe Conseil d'Administration 

SCHMITZ Claude 

Adresse 2, Avenue Charles De Gaulle 

1653, Luxembourg, Luxembourg 

Fonction President et administrateur 
Organe Conseil d'administration 

Personne chargee du controle des comptes 

AUDIEX S.A. 

Immatricule(e) sous le numero B65469 
Adresse 9, Rue du Laboratoire 

1911, LUXEMBOURG, Luxembourg 

Fonction Commissaire aux comptes 
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